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Doucheadvies aan zwemmers in Westpolderplas vanwege zwemmersjeuk 

Bij de laatste controle van Waterschap Brabantse Delta is in het zwemwater van de Westpolderplas 
'zwemmersjeuk' geconstateerd. Dit betekent dat er kans bestaat op huidirritatie na het zwemmen. Het 
advies aan zwemmers is om na het zwemmen te douchen (douches zijn aanwezig bij de plas) en goed 
af te drogen (ook onder de badkleding), waardoor de kans klein is dat men er last van krijgt. 

Door de Provincie Noord-Brabant (als verantwoordelijke organisatie voor openbaar zwemwater in 
Brabant) is een waarschuwing uitgegaan in de vorm van plaatsing van een bord bij de Westpolderplas 
en een vermelding op de site www.zwemwater.nl. 


Opgelet: e r is sprake van een waarschuwing en NIET van een zwem verbod. 

In het zwemseizoen wordt het zwemwater in de Westpolderplas wekelijks gecontroleerd door Waterschap 
Brabantse Delta in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. 
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